إذَّ امات بن آدم, إنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به, 


أحببت أن آقدم لكم معلومة بسيطة وظريفة وهي عن كيفية تغيير اسم نظام 
ا“ فبا ت ا_ “Doöot Screen”‏ وهي اأنافة ا 1 e‏ » م کک 
بدء تشغيل جهاز ال۲ عام دو06©* ليختار النظام الذي يريد تشغيله. اذا 
كان هناك اكثر من نظام تشغيل مثبت في جهازك .. 


ولكن الشرط الوحيد لاتمام السات يكي نظام الذي تريد تغيير اسمه 
هو احد انظمة مايكروسوفت ويندرز ”8,⁄ ,s4أ۷,‏ 0×“ 


Let's Rock!!! 


الخطوة الاولى : 
نفتح نافذة الاوامر ”أم "۴0 “command‏ بالنقر على قائمة إبدا 
“ وفي مستطيل البحث اسفل القائمة نكتب “٥0١١١2٣٩”‏ كما في 


الصورة أدنأه .. 


Programs (1) 
E Command Prompt 
Control Panel (3) 


O Control the computer without the mouse or keyboard 


;} Set up a microphone 


Fb Start speech recognition 
Fikes (1) 
lŠ] qCgRXGbFcG8 


~~ See more results 


| command × | Shut down | * | 


الخطوة الثانبة ٠‏ 
نضغط بالزر الايمن على ”أم ٣۳٥۲م‏ ك “Cma‏ ومن القائمة نختار 


. كما بالصورة ادناه‎ “Run as administir a07 الامر‎ 


۱ 
Open 


| 


Medialnfo 


Open file location 


EnableDisable Digital Signature Icons 


All rights reserved. 


Run as administrator 

Add to archive... ۵ 

Add to "cmd.rar" 

Compress and email... 

CLompress to "cmd.rar" and email 
Pin to Taskbar 

Pin to Start Menu 

Open with... 

Share with 

Restore previous versions 


Send to 


Cut 
Copy 
Delete 


Properties 


وبعدها ستظهر لنا 


Programs ( 
EN Comma 

Control Par 
O Control 
1 Set up a 
E Start spe 

Files (1) 


SÎ qCgRXG 


See MOFrE F 


آ 
command‏ 


نافذة ان "Command‏ 


diminkstrator Lommand Prompt 


nosoft Windows [YeFsion b.1. 7681 ] 


yFiqht <c? 2B8A?F Microsoft Corporat ion . 


indows*systendd 


الخطوة الثالثة : 
نكتب الامر التالي “bcdedit /set {current} descrip on “Name””‏ 
وفي الخانة ”46ا“ بين علامتي التنصيص نكتب الاسم الذي نريده لنظام 


: التشغبل ,متلا‎ 
bcdedit / set {current} descrip on “No Entery” 
1 كما في الصورة التالبة‎ 


Adminktrator. Lommand Prompt 


Microsoft Windovuws [NYerFrsion b6.1 768l ] 
Copyright <c? 2ZBHMYF Microsoft CGorporation. HAILI rights reserved. 


CGC: *Mindouws™ssystendl2d ?hcdedit #set 4current? description "No Entery'"" 


E 


“The Operation Completed Successfully?” 
كما يباصورة ادناه‎ , 


Administrator: Command Prompt 


Microsoft Windows [lYersion b-.1. 761 1] 
LopyrFright <c? 2BABAYF Microsoft Corporation. AlI rights reserved. 


G:*Windowsxsystend2 ?hcdedit #set {current}? description "No Enterq"" 
The operation conpleted successfully. 


CG: *Windows™ssystend2 


CS WORT 
نعيد تشغيل جهاز الكمبيوتر اوه سنلاحظ تغيير الاسم في شاشة‎ 


الاقلاع B001 S-66۸‏ کما اردنا .. 


ارجو ان اکون هد وفقت في الشر س 
وارجو أرجو أن تذكروني قي صالح دعائكخ 
وانتظروا المزيد .. 
عبد الملك زين العابدين ”0۸ ٥اal×“‏ 
الخرطوم - السودان 
malloak@hotm ail.com‏ 
2 22/8 
PM‏ 11:57 


